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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1718 

19 Δεκεμβρίου 2014 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.1 

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς.2 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ ΚΑΙ ΑΘ ΛΗΤΙΣΜΟΥ 

(ΐ) 

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΜ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
282575/906/828/700/8-12-2014 απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007, και κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΔΥΗΔ/ 
ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/312700/5735/5197/4063/28-11-2014 βε¬ 
βαίωσης γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβα- 
νομένων υπόψη για τον διορισμό δικαιολογητικών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 (παρ. 
5) του Ν. 4305/2014, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της Μακροπούλου Δέσποινας του Νεοφύτου, μό¬ 
νιμης υπαλλήλου με Β' βαθμό και 6ο Μ. Κ. του βαθμού 
αυτού, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούσε στην 9η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (νυν Εφορεία Αρχαιο¬ 
τήτων Πόλης Θεσσαλονίκης), κατόπιν της από 11-11-2014, 
δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί¬ 
τησης παραίτησης 24-10-2014). 

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια 
της Υπηρεσίας, για την μακρόχρονη προσφορά των 
υπηρεσιών της σ’ αυτή κατά τη διάρκεια της μακρό¬ 
χρονης θητείας της. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 1171662214/3-12-2014). 

Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 


Με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΑΤ/319190/833182/ 
1853/09-12-2014 απόφαση της Διευθύντριας της Εφο¬ 
ρείας Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 


81 του Ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με το άρθ. 1 του 
Π.Δ. 99/1992, και του αρθ. 18 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει 
με τα αρθ. 9 και 10 του Ν. 3812/2009, του αρθ. 19 παρ. 27 
του Ν.2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας'Εργων 
Ολυμπιακής και άλλες διατάξεις», του αρθ. 42 παρ. 4 
του Ν. 3905/2010, του αρθ. 40 του Ν. 4049/23.2.2012, του 
αρθ. 1 παρ.9 του Ν. 4038/2012, την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/ 
174/32721/ 31-12-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α'/280) «Ανα¬ 
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», 
όπως ισχύει, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με τις δια¬ 
τάξεις της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ Α'/280) για την παρά¬ 
ταση συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, του ΥΠ.ΠΟ.Α. και μετά την υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/Γ ΔΑΠΚ/ΚΣΤΈΠΚΑ/126457/75841/4333/19-5-2014 
(ΑΔΑ: ΒΙΥΟΓ-Γ1Υ) απόφαση πρόσληψης προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής οδού Δρυόπης (Κόμ¬ 
βος Καλλονής)-Γαλατάς (Διακριτό Τμήμα Βελτίωσης)» 
(ΦΕΚ Γ'690/3-6-2014), παρατείνεται η απασχόληση των 
κατωτέρω αναφερομένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι¬ 
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποί¬ 
ησης του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής οδού Δρυόπης 
(Κόμβος Καλλονής)-Γαλατάς (Διακριτό Τμήμα Βελτί¬ 
ωσης)» στο Δήμο Τροιζηνίας» με κωδικό ΜΙ8 379433 
(ΕΣΠΑ-Αττική 2007-2013), από 11.1.2015 έως 26.9.2015 με 
δυνατότητα χορήγησης παράτασης ή ανανέωσης μέχρι 
το πέρας του έργου: 

1. Ντάνος Κωνσταντίνος του Αναστασίου (ΥΕ Ειδικευ¬ 
μένος Εργάτης) 

2. Ντάνος Αθανάσιος του Αναστασίου (ΥΕ Ειδικευμέ¬ 
νος Εργάτης). 

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της συ¬ 
γκεκριμένης σύμβασης ή τη λήξη των εργασιών του 
έργου νωρίτερα από το προκαθορισμένο χρονικό διά¬ 
στημα ή την έλλειψη επαρκών πιστώσεων, το προσωπικό 
αυτό απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς 
καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη 
ειδοποίηση. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον κωδικό 
2012ΕΠ0858042 της ΣΑΕ0858 του Προγράμματος Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων (πιστώσεις με την υπ’ αριθμ. 4673/ 
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27-5-2013 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για ένταξη 
του έργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του 
έργου «Βελτίωση Επαρχιακής οδού Δρυόπης (Κόμβος 
Καλλονής)-Γαλατάς (Διακριτό Τμήμα Βελτίωσης)» στο 
Δήμο Τροιζηνίας» του υποέργου «ΑρχαιολογικέςΈρευ¬ 
νες και Εργασίες» με κωδικό ΜΙ3 379433, στο Ε.Π «Αττική 
2007-2013». 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 1) 7212492503/19-5-2014, 
2) 6432046235/19-5-2014). 

Η Διευθύντρια 
ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ 


Με την αριθμ. 730/5-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων πόλης Θεσ¬ 
σαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το άρ¬ 
θρο 10 παρ.1 του Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 14 παρ. 1 του 
Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 
εδάφιο η του Ν. 3812/2009 όπως ισχύουν, την αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/49/8892/24-4-2013 Εγκριτική Απόφαση 
της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ 33/06, όπως 
ισχύει για την παράταση συμβάσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και το άρθρο 1 παρ. 
9 του Ν. 4038/2012, παρατείνεται από 31-12-2014 έως 
30-6-2015, η πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για τις ανάγκες του έργου «Τα Τείχη της Θεσσαλονί¬ 
κης: συντήρηση, προστασία και βελτίωση της ανώτερης 
επιφάνειάς τους», με δυνατότητα παράτασης μέχρι το 
πέρας του έργου: 

Χρήστου Μαριάννα του Αθανασίου, ΤΕ Λογιστών. 

(Τη Συλλογική Απόφαση Ε0148 ΤΡΟΠ.0/7-6-2011 του 
Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ¬ 
τιλίας για την έγκριση ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2011 
με Κωδικό 2010ΣΕ01480069). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 5792876268/6-3-2012). 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 


Με την αριθ. 594/9-12-2014 απόφαση της Προϊσταμένης 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 81 
του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το αρθ.10 παρ.1 του 
Π.Δ. 99/1992 και με το αρθρ.21 παρ.3 του Ν.2190/1994 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρθρ.9 
του Ν.3051/2002, την παρ.6 του αρθρ.2 του Ν.3260/2004 
και την παρ.2 περ.η εδ.ιε' του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 
και με το αρθρ.1 παρ.9 του Ν. 4038/2012 και την αριθ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/162/29146/16-12-2013 εγκριτική απόφαση 
της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 για 
την παράταση των συμβάσεων, παρατείνεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του κατωτέρω προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις 
ανάγκες της υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση, 
συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του Μακεδονικού 
Τάφου Μακρίδη στο Αρχαιολογικό Πάρκο Δερβενιού 
Θεσσαλονίκης»: 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1. Μαρία 

Δημανίδου 

Αναστάσιος 

ΠΕ 

Αρχιτέκτονας 

Από 1-1-2015 έως 

31-3-2015 με δυνατότητα 
παράτασης μέχρι 
ολοκληρώσεως του έργου 

2. Κλεοπάτρα 
Καραθόδωρου 

Θεόδωρος 

ΤΕ Λογιστών 

Από 1-1-2015 έως 31-8-2015 
με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι ολοκληρώσεως του 
έργου 

3. Μαρία 

Λεπίδα 

Κωνσταντίνος 

ΥΕ 

Ειδικευμένων 

Εργατών 

Από 1-1-2015 έως 31-8-2015 
με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι ολοκληρώσεως του 
έργου 


Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα 
βαρύνει τις πιστώσεις κωδ. αριθ. 2011ΣΕ014870 της ΣΑΕ 
014/8 του ΕΠ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του έργου «Απο¬ 
κατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του 
Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο Αρχαιολογικό Πάρκο 
Δερβενιού». 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 5148103881/20-9-2011, 
2010090246/18-9-2012,1061025056/18-9-12 αντίστοιχα). 

Η Προϊ'σταμένη 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΠΑΛΗ 


Με την υπ’ αριθμ. 301/10-12-2014 απόφαση της Προ- 
ϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 
του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 
2 του Π.Δ. 99/1992, το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο η' του 
Ν. 3812/2009, το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, όπως 
ισχύουν και του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, την 
αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/162/29146/16-12-2013 Εγκριτική Από¬ 
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 
33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α' 280) «Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει για την 
παράταση συμβάσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο 
ΥΠΠΟΑ, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με τις διατάξεις 
της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013 (ΦΕΚ Α' 280/2013) και έπειτα από 
τον υπ’ αριθμ. 328/30-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨ0Γ-Υ08) πίνακα 
μορίων των υποψηφίων, παρατείνεται η απασχόληση 
του κατωτέρω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιω¬ 
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου του έργου «Στερέωση, 
προστασία και διαμόρφωση της Ιεράς Μονής Χριστού 
Θερμών Σαμοθράκης» για χρονικό διάστημα από 1-1-2015 
έως και 31-10-2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παρά¬ 
τασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου: 

Παράσχου Σωτήριος του Αθανασίου, στη θέση του ΠΕ 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 

Η χρηματοδότηση του έργου «Στερέωση, προστα¬ 
σία και διαμόρφωση της Ιεράς Μονής Χριστού Θερ¬ 
μών Σαμοθράκης» είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα¬ 
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ) του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με τη ΣΑΕ0148 και Κωδικός έργου 
2013ΣΕ01480038. 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 9731243127/3-2-2014). 
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Με την υπ’ αριθμ. 288/10-12-2014 απόφαση της Προϊ¬ 
στάμενης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου, που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του 
Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 2 του 
Π.Δ. 99/1992, το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο η' του Ν. 3812/2009, 
το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 3905/2010, όπως ισχύουν και 
του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. 
ΕΓΚΡ.11/162/29146/16-12-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επι¬ 
τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/27-12-2006 
(ΦΕΚ Α' 280) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει για την παράταση συμβά¬ 
σεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΥΠΠΟΑ, της οποί¬ 
ας η ισχύς παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/ 
18-12-2013 (ΦΕΚ Α'280/2013) και έπειτα από τους υπ’ 
αριθμ. 719/11-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΓ-ΣΚΟ) και 720/11-3-2014 
(ΑΔΑ: ΒΙΚΑΓ-ΝΣΡ) πίνακες μορίων των υποψηφίων, πα- 
ρατείνεται η απασχόληση του κατωτέρω προσωπικό με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
του έργου «Στερέωση, προστασία και διαμόρφωση της 
Ιεράς Μονής Χριστού Θερμών Σαμοθράκης» για χρονι¬ 
κό διάστημα από 14-12-2014 έως και 30-09-2015 με δυ¬ 
νατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρω¬ 
ση του εν λόγω έργου. 

1. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος του Θεοδώρου, στη θέση 
του ΔΕ Εργατοτεχνίτη. 

2. Τσαούσης Αλέξανδρος του Γεωργίου, στη θέση του 
ΥΕ Ειδ. Εργάτη. 

3. Μιχαλακόπουλος Χρήστος του Κων/νου, στη θέση 
του ΥΕ Ειδ. Εργάτη. 

4. Μυλωνάς Παναγιώτης του Βασιλείου, στη θέση του 
ΥΕ Ειδ. Εργάτη. 

5. Βότσος Βασίλειος του Τριαντάφυλλου, στη θέση 
του ΥΕ Ειδ. Εργάτη. 

Η χρηματοδότηση του έργου «Στερέωση, προστα¬ 
σία και διαμόρφωση της Ιεράς Μονής Χριστού Θερ¬ 
μών Σαμοθράκης» είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα¬ 
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ) του 
ΥΠ.ΠΟΑ. σύμφωνα με τη ΣΑΕ0148 και Κωδικός έργου 
2013ΣΕ 01480038. 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1) 2714365944/12-3-2014,2) 1028709119/ 
12-3-2014, 3) 9346711251/12-3-2014, 4) 1071003817/12-3-2014, 
5) 1879651031/12-3-2014). 

Η Προϊσταμένη 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 


Με τη με αριθμ. 610/09.12.2014 απόφαση του Προϊ¬ 
στάμενου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 του 
Π.Δ. 410/1988 και με το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.4038/2012, 
όπως ισχύουν, λύεται λόγω οικειοθελούς αποχώρησης 
σύμφωνα με την αριθ. 610/09.12.2014 δήλωση παραίτη¬ 
σης, η υπαλληλική σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. της ΠΕ Αρχαιολόγου 
Ευγενίας Κολοβού του Ελευθερίου από το υποέργο «Σω¬ 
στικές ΑρχαιολογικέςΈρευνες» της πράξης «Αρδευτικό 
Έργο Χότκοβας Θεσπρωτίας». 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7611573110/09.12.2014). 

Ο Προϊστάμενος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 


Με την αριθμ. 568/01/12/2014 πράξη λύσης της Προϊ- 
σταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
Π.Δ. 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, 
λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στις 30/11/2014 λόγω λήξης σύμβασης 
του κάτωθι προσωπικού: 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Αριθ. βεβ. διαγραφής 
από το Μητρώο 
Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου 

1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ 

4674357466/3-12-2014 

2. ΧΑΡΙΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ 

1261058759/3-12-2014 


οι οποίοι είχαν προσληφθεί για τις ανάγκες του έργου: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙ¬ 
ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΣΕΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΟΧΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ». 

Η Προϊσταμένη 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΡΕΚΑ 


Με την αριθμ. 778/10.12.2014 απόφαση της Προϊστα- 
μένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
81 του Ν. 1958/1991, των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ. 99/1992, 
του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, του άρθρου 40 του 
Ν. 4049/2012 και του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν. 4038/2012, 
τους αριθμ. 4490/09.09.2014 με ΑΔΑ: 7ΤΡΑΓ-Ν20 και 
4491/09.09.2014 με ΑΔΑ: 6ΕΓΜΓ-Λ5Σ πίνακες κατά¬ 
ταξης των υποψηφίων και την αριθμ. 5019/03.10.2014 
απόφαση πρόσληψης (ΦΕΚ 1364/Γ'/13.10.2014), της 
αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/311159/5512/ 
5003/3889/01.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΧΥΡΓ-ΤΥΜ) υπουργι¬ 
κή απόφαση που τροποποιεί την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ 
Γ ΔΔΥ /ΔΙΟΙΚ/Τ ΔΠΙ Δ/218718/32385/284 09/9429/26.8.2014 
(ΑΔΑ:615ΨΓ-50Λ) υπουργική απόφαση, την αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/124/13539/11-8-2014 εγκριτική απόφαση 
της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 
όπως ισχύει, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με τις 
διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/18-12-2013, παρατείνεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 
κατωτέρω προσωπικού, για τις ανάγκες υλοποίησης του 
έργου «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο 
της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη του 
αρχαϊκού Ιερού των Διοσκούρων και των παλαιοχρι¬ 
στιανικών βασιλικών» από 16/1/2015 έως τις 30/04/2015 
με δυνατότητα παράτασης μέχρι το πέρας του έργου. 

1) Πηνελόπη Μαρίνου του Σάββα (ΤΈ. Συντηρητών Αρ¬ 
χαιοτήτων καΓΕργων Τέχνης) 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 9312257457/3.10.2014). 

2) Σωτήριος Λιόλιος του Γ εωργίου (ΥΈ. Ειδικευμένων 
Εργατών) 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 7758561119/03.10.2014). 

3) Αλέξανδρος Σπυρίδης του Ηλία (ΥΈ. Ειδικευμένων 
Εργατών) 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου 7511012237/26.09.2014). 
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4) Παναγιώτης Αμυγδαλάς του Ευάγγελου (Υ.Ε. Ειδι¬ 
κευμένων Εργατών) 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 2310032909/26.09.2014). 

5) Στέφανος Μπάρας του Δημητρίου (Υ.Ε. Ειδικευμένων 
Εργατών) 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 9611241575/26.09.2014). 

6) Δημήτριος Σταματίου του Στέφανου (Υ.Ε. Ειδικευ¬ 
μένων Εργατών). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1195345481/03.10.2014). 

7) Ιωάννης Σωτηράκης του Δημητρίου (Υ.Ε. Ειδικευ¬ 
μένων Εργατών). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 1157443819/26.09.2014). 

8) Θωμάς Κυριακίδης του Ιωάννη (Υ.Ε. Ειδικευμένων 
Εργατών). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 2711675109/26.09.2014). 

Το έργο «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό 
χώρο της Αλυκής Θάσου και συντήρηση και ανάδειξη 
του αρχαϊκού Ιερού των Διοσκούρων και των παλαι¬ 
οχριστιανικών βασιλικών» έχει ενταχθεί με την αριθ. 
7278/11.10.2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστι¬ 
κής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - 
Θράκης 2007-2013» με κωδικό ΜΙ8383976 και κωδικό 
ΠΔΕ 2012ΕΠ03180083 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 

Η Προϊσταμένη 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

( 2 ) 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την αριθμ. 1722/5-12-2014 απόφαση των Διοικη¬ 
τών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- 
Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του Ν.3599/2007 ΦΕΚ 176/Α/1.08.2007), τις διατάξεις του 
άρθρου 54 του Ν. 4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 287/31.12.2013 
τεύχος Α'), την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.19561/28.02.2014 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν της αρ. 
10/24.09.2013 (Θέμα 4ο) θετικής γνωμοδότησης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κορίνθου και της 
αρ. 01/29.08.2014 (Θέμα 3ο) θετική γνωμοδότηση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ, τις από 
23/10/2014 και 03/10/2014 έγγραφες βεβαιώσεις των Δι¬ 
οικητών του Γ.Ν. Κορίνθου και του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Μονάδα 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ), αντίστοιχα, με τις οποίες πιστοποιείται 
ότι η εν λόγω αμοιβαία μετάταξη δεν επιφέρει καμία 
δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία των φορέων, 
μετατάσσεται αμοιβαία ο ΣΥΜΕΩΝ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν. Κορίνθου 
κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτικής με βαθμό 
ΣΤ', με τη μόνιμη υπάλληλο του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Μονάδα 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΣΙΟΥ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ της 


ίδιας κατηγορίας και κλάδου με βαθμό Γ', μετά από 
αίτησή τους και χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Οι Διοικητές 

6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, 
3ης Υ.ΠΕ. Ιονίων Νήσων, 

Μακεδονίας Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΚΙΑΣ 

-♦- 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Με την αριθμ. 450/3-12-2014 πράξη του Διοικητή της 
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, διαπιστώνεται η 
από 22/11/2014 αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
λόγω θανάτου του Τζαννετάκη Πέτρου του Παναγιώ¬ 
τη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Κρήτης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Ιατρών/ 
Οδοντιάτρων ειδικότητας Παιδοχειρουργικής, με βαθμό 
Β' και Μ.Κ. 5ο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
147 και 156 του Ν. 3528/2007. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 2859482179/3-12-2014). 

Με την αριθμ. 456/8-12-2014 απόφαση του Διοικητή 
της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 
του Ν.3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ 
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, μονίμου υπαλλήλου του ΠΕΔΥ-Κέντρο 
Υγείας Μοιρών, με ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό φορέα 
το ΔΗΜΟΣΙΟ, κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, 
με Β' Βαθμό και ΜΚ1 από 31/10/2014 ημερομηνία δεύτε¬ 
ρης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης 
παραίτησης 14/10/2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 8115874508/31-10-2014). 

Με την αριθμό 455/8-12-2014 απόφαση του Διοικητή 
της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, που εκδό¬ 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 
του Ν.3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης της ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μονίμου υπαλλήλου του ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγεί¬ 
ας Μοιρών, με ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό φορέα το 
ΔΗΜΟΣΙΟ, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λο- 
γιστικού, με Β' Βαθμό και ΜΚ1 από 30/11/2014 σύμφωνα 
με την δεύτερη αίτηση παραίτησης (ημερομηνία πρώ¬ 
της αίτησης παραίτησης 7/11/2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 1031092517/1-12-2014). 

Ο Διοικητής 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 
-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ 

Με την υπ’ αριθμ. 17938/10-12-2014 απόφαση του Διοι¬ 
κητή του Νοσοκομείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 46, 54 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1988 
και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν.4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εκπαι- 
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δευτικής βαθμίδας ΥΕ ειδικότητας Βοηθητικού Υγειονο¬ 
μικού Προσωπικού κατόπιν υποβολής της από 08-12-2014 
αίτησης παραίτησής της. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 128412624/09-12-2014). 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ 

- ♦ - 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Με την 33016/8-12-2014 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, μόνιμης σε 
οργανική θέση, της κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Διοικητικού 
Οικονομικού του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με τον Β' 
Βαθμό, το 3ο Μ.Κ., κατόπιν της από 17-11-2014 δεύτερης 
αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα¬ 
ραίτησης 21-10-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 3478399911/8-12-2014). 

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΗΣ 

- ♦ - 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

Με την υπ’ αριθμ. 7696/08-12-2014 πράξη του Αναπλη¬ 
ρωτή Διοικητή του Γ ενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγεί¬ 
ας Νάξου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 147, 148, 156 του Ν. 3528/2007 γίνεται δεκτή η 
από 05/12/2014 δεύτερη αίτηση παραίτηση του Καρούση 
Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου κατηγορίας ΥΕ κλάδου 
ΥΕ Προσωπικό Εστίασης του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου, με βαθμό 
Δ και ΜΚ 5 και λύεται η υπαλληλική σχέση (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 19/11/2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4694343204/9-12-2014). 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΟΥ 

- ♦ - 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

Με την αριθμ. 42/3-12-2014 πράξη της Αναπληρώτριας 
Διοικήτριας του Γ ενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας 
Λήμνου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 
156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση ΠΑΝΤΕΛΗ ΧΑΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ Π.Ε. κατηγορίας 
κατόπιν της από 30-11-2014 δεύτερης αίτησης παραίτη¬ 
σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 6-11-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 8568123301/3-12-2014). 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
ΙΣΜΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΗ 

- ♦ - 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Με την αριθμ. 51 α/8-12-2014 πράξη του Αναπληρω¬ 
τή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 


«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 διαπι¬ 
στώνουμε την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
με την υπηρεσία από 5-12-2014, ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησης, της Τοπάλη Ευθαλίας 
του Αθανασίου, υπαλλήλου ΤΕ κατηγορίας, κλάδου ΤΕ 
Φυσικοθεραπείας, με Βαθμό Β' και αποδοχές 1ου Μ.Κ. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 1041246167/8-12-2014). 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

Με την αριθμ. Δ/375/9-12-2014 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή του Γ.Ν. Άρτας, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 147, του 148 και 156 του 
Ν.3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του 
Καλδάνη Ευστάθιου του Παύλου, υπαλλήλου της κατη¬ 
γορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητα Υδραυλι¬ 
κών του Γ.Ν. Αρτας, με Γ' βαθμό και Μ.Κ. 1, από 8-12-2014, 
λόγω υποβολής και δεύτερης αίτησης παραίτησης εντός 
μηνός προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί (ημερ. πρώτης 
αίτησης παραίτησης 18-11-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1511410146/8-12-2014). 

Ο Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

Με την αριθμ. 330/1-12-2014 απόφαση του Αναπληρω¬ 
τή Διοικητή του Γ ενικού Νοσοκομείου Ηλείας-Νοσηλευ- 
τική Μονάδα Αμαλιάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των αρθρ. 148 παρ. 5 και 156 του Ν.3528/2007 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου 
υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας-Νοση- 
λευτική Μονάδα Αμαλιάδας, Περγάρη Χαράλαμπου του 
Κων/νου του κλάδου Δ.Ε. Β. Νοσηλευτών με βαθμό Β' 
και 2ο Μ.Κ. από 1-12-2014 ημερομηνία υποβολής της 
δεύτερης αίτησης παραίτησής του (ημερομηνία πρώ¬ 
της αίτησης παραίτησης 5-11-2014) για λόγους συντα- 
ξιοδότησης. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1001031021/1-12-2014). 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ 

-♦- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με την αριθμ. 673/09-12-2014 απόφαση του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το νοσοκομείο της 
Αγιοβαρβαριτάκη Μαρίας του Εμμανουήλ κλάδου ΥΕ 
Προσωπικό Καθαριότητας ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών 
με βαθμό Δ' και ΜΚ5, κατόπιν της από 17352/8-12-2014 
δεύτερης αίτηση παραίτησης προκειμένου να συνταξι- 
οδοτηθεί (πρώτη αίτηση παραίτησης 16310/20-11-2014) 
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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 1221015465/8-12-2014) 

Με την αριθμ. 674/9-12-2014 απόφαση του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 
της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε σε εκτέλεση της με 
αριθ. 211/10/28-11-2014 απόφασης του Υπηρεσιακού Συμ¬ 
βουλίου εγκρίθηκε η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου της 
Μαρτιμιανάκη Αθηνάς του Νικολάου κλάδου ΤΕ Κοινω¬ 
νικών Λειτουργών σε κενή οργανική θέση του κλάδου 
ΤΕ Λογιστικής με βαθμό Ε' και ΜΚ2 σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του Ν. 3528/2007. 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Με την αριθμ. 671/8-12-2014 απόφαση του Διοικητή 
του Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
147,148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση με το Νοσοκομείο (πρώην Πα.Γ.Ν.Η.) 
της Γωνιανάκη Μαριάννας του Ιωάννη, μονίμου υπαλλή¬ 
λου κλάδου ΤΕ Μαιών-των με βαθμό Γ' και Μ.Κ.3ο, από 
4-12-2014 ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης, 
προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί (ημερομηνία πρώτης 
αίτησης παραίτησης 15858/12-11-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 1017164822/8-12-2014). 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

Με την αριθμ. 339/3-12-2014 απόφαση της Διοικήτρι- 
ας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύ¬ 
εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κοντογιάννη 
Κασσιανής του Ηλία, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με Βαθμό Γ' και αποδοχές 
του 3ου Μισθολογικού Κλιμακίου του Γ' βαθμού, κατό¬ 
πιν της από 1-12-2014 δεύτερης αίτησης παραίτησης, 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: (11-11-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 9511775101/5.12.2014). 

Η Διοικήτρια 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΑΛΛΑ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Με την αριθμ. 10001/24-11-2014 απόφαση της Διοική- 
τριας του Γ ενικού Νοσοκομείου Λακωνίας-Νοσηλευτικής 
Μονάδας Μολάων και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α'/2007), άρθρα 147, 148 και 156, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ¬ 
σης με το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτική 
Μονάδα Μολάων, της μονίμου υπαλλήλου Τσολομύτη 
Αρετής του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου 
του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων, με βαθμό Β' και Μ.Κ.3, 
από τις 14/11/2014 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 


αίτησης παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί 
από το Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ημε¬ 
ρομηνία της πρώτης αίτησης παραίτησης: 15/10/2014 και 
της δεύτερης αίτησης παραίτησης: 14/11/2014. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 7484776123/14-11-2014). 

Με την αριθμ. 10329/4-12-2014 απόφαση της Διοική- 
τριας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας-Νοσηλευτι¬ 
κής Μονάδας Μολάων και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α'/2007), άρθρα 147, 148 και 
156, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης με το Γ ενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Νοσηλευτι¬ 
κή Μονάδα Μολάων, της μονίμου υπαλλήλου Αντωνίου 
Παναγιώτας του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προ¬ 
σωπικού, ειδικότητας Επιμελητών-Θυρωρών του Γ.Ν. Λα¬ 
κωνίας-Ν.Μ. Μολάων, με βαθμό Δ' και Μ.Κ.4ο, από τις 
2/12/2014 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης 
παραίτησης), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το 
Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ημερομηνία 
της πρώτης αίτησης παραίτησης: 5/11/2014 και της δεύ¬ 
τερης αίτησης παραίτησης: 2/12/2014. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 9237131753/2-12-2014). 

Η Διοικήτρια 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 

Γ.Ν.- ΚΎ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΙΜΑΚΕΙΟ» 

Με την αριθμ. 14/01-12-2014 (αριθμ. Δ.Σ. 1742/01.12.2014) πρά¬ 
ξη του Διοικητή των ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ- Γ.Ν.-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3528/2007 άρθ. 148,156 λύεται αυτοδίκαια η υπαλ¬ 
ληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου της Νοσοκομειακής 
Μονάδος Αγίου Νικολάου Κρήτης ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ 
του Ιωάννου, σύζυγος Μιχαήλ κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστί¬ 
ασης ειδικότητα Τραπεζοκόμων με βαθμό ΥΕ-Δ και ΜΚ5, 
κατόπιν της από 01.12.2014 δεύτερης αίτησης παραίτησής 
της (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 13-11-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 1033511929/03-12-2014). 

Ο Διοικητής 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 

-♦- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Με την αριθμ. 23309/19.11.2014 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτο¬ 
δίκαια η υπαλληλική σχέση της ΚΟΪΔΟΣΗ ΜΑΡΙΑΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ, μόνιμης υπαλλήλου, κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου 
Καθαριστριών βαθμού Δ' και Μ.Κ. 5, κατόπιν της από 
17.11.2014 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 20.10.2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 1021151181/18.11.2014). 

Ο Διοικητής 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

Με την υπ’ αριθμ. 309/08-12-2014 πράξη του Αναπληρω¬ 
τή Διοικητή του Νοσοκομείου Πτολεμάίδας του Γενικού 
Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 
156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια από 05-12-2014 
η υπαλληλική σχέση του ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του 
Αντωνίου, μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου Πτολε- 
μαΐδας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Υπομη¬ 
χανικών με βαθμό Γ' και το 2ο ΜΚ του βαθμού και της 
κατηγορίας του, κατόπιν υποβολής δεύτερης αίτησης 
παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 2510919861/08-12-2014). 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Με την αριθμ. 72/11-12-2014 πράξη του Διοικητή του 
Γ ενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτο¬ 
δίκαια η υπαλληλική σχέση της Μαθιουδάκη Ελένης του 
Ευαγγέλου, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Τεχνι- 
κού-κλιβανιστών με Β' βαθμό και Ιο Μ.Κ. από 08-12-2014 
(ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης), 
για λόγους συνταξιοδότησης. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 8411814422/11-12-2014). 

Ο Διοικητής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ 

-♦- 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Με την υπ’ αριθμ. 23633/03-12-2014 πράξη του Διοικη¬ 
τή του «Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης» 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α72007), λύεται αυτοδίκαια η υπαλ¬ 
ληλική σχέση του μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου, 
ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βασιλείου, από την θέση του 
κλάδου Εργατών, κατηγορίας Υ.Ε., με βαθμό Γ' και 2ο Μ.Κ, 
κατόπιν της από 01-12-2014 δεύτερης αίτησης παραίτη¬ 
σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 10-11-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 6410027484/01-12-2014). 

Με την υπ’ αριθμ. 23632/03-12-2014 πράξη του Διοι¬ 
κητή του «Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπο¬ 
λης» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α'/2007), λύεται αυτοδίκαια η 
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκο¬ 
μείου, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Κωνσταντίνου, 
από την θέση του κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κα¬ 
τηγορίας Δ.Ε., με βαθμό Β' και Ιο Μ.Κ, κατόπιν της από 
01-12-2014 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 10-11-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 9101552120/02-12-2014). 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 


ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την Φ00/16206/10-12-2014 απόφαση της Προϊσταμέ- 
νης Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού της Διοίκησης 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την 
υπηρεσία του Ιδρύματος του ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΗ ΠΡΟΔΡΟ¬ 
ΜΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, υπαλλήλου με βαθμό Γ' του κλάδου 
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ από τις 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 επειδή 
κατά την ημερομηνία αυτή έγινε αυτοδίκαια αποδεκτή 
η υπ’ αριθ. 6840/29-09-2014 δεύτερη αίτησή του «περί 
παραιτήσεως από την υπηρεσία» και οπότε σύμφωνα 
με την παρ.5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 του 
Ν.3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 4293201126/10-12-2014). 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Διοικητικού Προσωπικού 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ 
-♦- 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Με την αριθμ. 247/01-12-2014 απόφαση Προέδρου του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ. 2 του 
Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση για 
συνταξιοδότηση της Κρομμύδα Ελισσάβετ του Αναστα¬ 
σίου, κατηγορίας ΥΕ Καθαρισμού - Βοηθητικών εργασι¬ 
ών, με βαθμό Δ' και Μ.Κ. 1. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 3512444106/1-12-2014). 

Η Πρόεδρος 
Α. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Με την με αριθμό 91327/31-10-2014 πράξη του Διοικητή 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια από τον 
Οργανισμό η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλή¬ 
λου του εκπαιδευτικού προσωπικού Κούκια Πέτρου του 
Θεόδωρου του κλάδου ΔΕΙ ΠΤ. ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ με Α' Βαθμό και 
Μ.Κ. 7 μέχρι την 31/10/2011 και με κατάταξη την 1/11/2011 
(Ν.4024/2011) στο βαθμό Γ' (ημερ. λήψης 27/3/2010) και 
Μ.Κ. ΔΕΓ2, από 20/10/2014 ημερομηνία υποβολής δεύ¬ 
τερης αίτησης παραίτησής του (ημερομηνία πρώτης 
αίτησης παραίτησης 30/9/2014). 

(Αριθμ. Εγκρίσεως Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι¬ 
σης και Πρόνοιας 39302/Δ9/7897/2-12-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 8513701271/9-12-2014). 

Με την με αριθμό 91335/31-10-2014 πράξη του Διοικη¬ 
τή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι¬ 
κού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
από τον Οργανισμό η υπαλληλική σχέση του μονίμου 
υπαλλήλου του εκπαιδευτικού προσωπικού Κοτσώνα 
Ιωάννη του Παναγιώτη του κλάδου ΤΕ 1 ΠΤ. ΠΑΤΕΣ ΣΕ- 
ΛΕΤΕ με Α' Βαθμό και Μ.Κ. 7 μέχρι την 31/10/11 και με 
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κατάταξη την 1/11/2011 (Ν.4024/2011) στο βαθμό Γ' (ημερ. 
Λήψης 12/11/2004) και Μ.Κ ΤΕΓ4, από 15/10/2014 ημερομη¬ 
νία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησής του (ημε¬ 
ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 18/9/2014). 

(Αριθμ. Εγκρίσεως Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι¬ 
σης και Πρόνοιας 39308/Δ9/7899/2-12-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων τού Ελληνικού δημοσίου 1121108611/9-12-2014). 

Με την με αριθμό 57905/7-7-14 πράξη του Διοικητή του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, λύε¬ 
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του 
εκπαιδευτικού προσωπικού Σπάδα-Ανοικτομάτη Σοφίας 
του Σπυρίδωνα με Α' Βαθμό και Μ.Κ. 8 μέχρι την 31/10/11 
και με κατάταξη την 1/11/2011 (Ν.4024/2011) στο βαθμό Δ' 
(ημερ. λήψης 3/3/2005) Μ.Κ. ΔΕΔ4 του κλάδου ΔΕ ΕΜΠΕΙ- 
ΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της 
ηλικίας και τη λήξη του διδακτικού έτους στις 30/6/2014, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 155 του Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τις παρ.1 
και 3 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008. 

(Αριθμ. Εγκρίσεως Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι¬ 
σης και Πρόνοιας 38175/Δ9/765/2-12-2014). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου 8964931122/11-7-2014). 

Ο Διοικητής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) 

Με την υπ’ αριθμ. ΕΣ 9389/08.12.2014 απόφαση του 
Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο Οργανισμός Λι- 
μένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία, που εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τα άρθρα 148 παρ.5 και 156, παρ.1 του Ν.3528/2007, 
που αφορά στην «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη¬ 
μοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» 
(ΦΕΚ 26Α709.02.2007), το Κωδικοποιημένο Καταστατικό 
του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (ΦΕΚ 2463/τ.ΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ/2013), τις 
υπ’ αριθμ. 44/2013 και 45/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. του 
Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (ΦΕΚ 2643/τ.ΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ/2013) και το Γε¬ 
νικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (αρ. 75 και 
76) (ΦΕΚ 305/τ.Β72004), γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η 
παραίτηση του υπαλλήλου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., Παναγιώτη 
Μπελεζάκη του Ευαγγέλου, του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού- 
Λογιστικού με βαθμό Β και Μ.Κ.1 και λύεται η υπαλληλική 
του σχέση από 08.12.2014, ημερομηνία της δεύτερης 
Αίτησης παραίτησής του. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού¬ 
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4416113316/09.12.2014). 

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ 
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